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Domburg, Beatrixstraat 4, intrekken aanvraag omgevingsvergunning 

De volgende aanvraag is ingetrokken 

Beatrixstraat 4 te Domburg 

het plaatsen van een brandinstallatie 

datum intrekking 27 januari 2015 

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. 

Ter inzage 

Stukken die ter inzage liggen, kunt u tot 6 weken na de verzenddatum, inzien bij de Centrale Publieksbalie 
van het gemeentehuis. Traverse 1 in Domburg. 

De openingstijden van de balie zijn: 

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur 

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur) 

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur 

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? 

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan 
vanaf 9.00 uur 's morgens. 

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. 
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